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梭 欠 铺 巷 直 第 三 
业 儿 五 O 一 站 上 品 低 过 李 萎 压 器 
放大 目 例 四 : 一 
特 。 贴 香 量 宏大 . 香 质 清晰 
形式 优美 决 不 断 粮 

本 下旬 巍 寅 五 O 泪 上 品 低 遇 率 釉 历 器 之 特殊 优点 起 见 ， 曙 

齐 坛 用 办 法 

一) 凡 旭 下 而 所 氏 试 用 姑 向 本 竺 购 五 O 一 号 低 过 波 移 奈 器 
可 代 实 洋 -- 元 ， 五 O 一 号 低 过 波 炎 压 器 原价 每 只 二 
五 角 ， 以 城 用 从 购 买 只 须 付 洋 一 元 五 角 。 

《= ) 自 购买 日 算 起 二 星期 内 篇 哉 用 藉 ， 几 使 用 者 览 理 质 香 

- ， 量 或 放 天 效率 有 不 满意 不， 可 小 原 发 票 向 本 和 衬 退 回 现 
人 金 或 掉 换 相 网 价值 之 其 他 货品 。 

《三 7 凡 二 星期 内 不 退回 者 即 作 踊 定 ， 但 自 购买 外 起 六 个 月 
内 如 发 现 断 舟 之 印 ， 得 向 本 社 掉 换 新 品 。 

《四 ) 外 乾 蔗 者 寄 出 及 退回 之 邮费 须 由 购 者 负责 。 “| 
者 之 收 香 册 如 探 片 业余 五 O -号 低 遇 波多 压 器 必 可 得 
高 超 之 成 午 
业 猴 501 号 上 品 低 尝 波 释 压 器 

人 用 给 
特点 秋 量 宏 : 头 香 千 清 朵 
形式 优美 决 不 断 乏 
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业余 急 帮 是 第 .二 ass 期 


灼 济 的 
自动 下 码 粮 性 器 《9 ) 
电码 糠 和 的 课程 中 ， 收 比 发 要 困 册 得 多 ， 因 篇 糠 智 拍 发 电 
码 可 由 个 人 里 一 只 电 键 自己 糠 怕 ， 但 业 各 收 牙 则 笃 少 要 另外 
找 一 个 程度 相当 的 在 劳 发 而 由 自己 抄 ， 上 比较 容易 进步 ， 但 除 
非 二 人 同 跨 糠 轨 ， 和 否则 要 找 过 一 个 相当 的 对 手 ， 的 礁 是 一 件 
不 容易 的 事 ， 需 解决 个 人 糠 知 电 码 之 困 允 ， 在 美国 有 家 T 甩 
LEPLEX 公司 ， 专 门 猥 造 个 人 糠 冤 收 或 电码 的 机 器 一重 
是 老式 的 名 叫 STANDARDYTELEPILTRX， 式 样 见 图 一 ， 
是 一 种 纸 休 上 列 有 相当 的 符号 ， 将 纸 挫 装 在 机 上 ， 并 动 法 休 
， 颖 条 铺 动 印 有 符号 发 出 ， 快 慢 程度 可 自由 凋 节 以 合 帮 自己 


《] 丽 ) 





业 钵 然 搜 直 第 二 十 二 期 
能 抄写 坊 度 ， 生 休 共有 十 挫 ， 自 ABCD 起 至 一 篇 文字 篇 止 - 
， 用 此 器 入 黎 一 二 月 已 很 可 躯 ， 第 二 种 名 叫 MASTRR TT 
王 卫 PERX ， 比 第 一 种 更 进步 ， 式 样 见 几 二 ， 息 不 但 能 自己 
长 出 信号 来 供 输 收 蓝 ， 站 上 且 能 记 凶 凉 答 者 拍 发 之 电码 再 放出 
来 以 了 何 碟 或 有 不 正确 之 妈 ， 二 种 机 件 售 价 很 郧 ， 第 一 种 移 
全 及 二 元 ， 第 三 种 的 价 二 百 元 ， 非 我 理 密 措 大 历 能 购买 ? 兹 
_ 且 在 上 海 漫 没有 现货 ， 不 过 以 上 都 是 开放 ， 下 面 来 介 纪 一 种 





径 济 的 电码 业 加 器， 此 器 效用 可 和 与 上 壕 第 一 种 大 概 相 同 ， 亦 
能 自动 发 出 符号 ， 快 慢 亦 可 随意 管理 ， 而 全 套 价值 不 过 化 二 
三 元 ， 很 合 帮 经 济 休 件 ， 有 志 研 究 短波 发 射 机 而 欲 业 多 电码 
收发 者 ， 值 得 一 坛 之 。 

全 套 机 件 的 构造 见 第 三 图 ， 用 一 只 瘟病 饶 来 转动 一 只 香 
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业 人 包 然 凌 汗 第 三 十 三 声 
烟 胡 ， 饶 -E 鹿 有 电码 符号 ， 由 接 角 针 和 与 符号 接 角 上 时， 即 可 性 
出 有 符号 的 声 理 ， 快 慢 可 由 一 鱼 的 转动 以 管理 之 。 

平常 的 关 链 转动 太 慢 ， 赣 上 且 也 不 容易 管理 快慢 ， 所 以 这 
对 将 益 甸 的 各 小 输 都 拆 去 ， 只 剩 一 个 装 法 休 的 商 输 及 中 间 此 
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梁 余 终 时 和 三 


1 一 人 一 一 人 一 一 一 


秒 骆 的 小 输 ， 将 法 休 输 上 的 法 人 条 亦 拆 去 ， 代 以 一 小 圆 木 闻 ， 
用 麻 称 旋 在 图 木 必 上 ， 和 站 = 
下 网 重 物 ， 站 输 邹 生 转 
动 ， 转 动 的 快慢 ， 可 由 
重 物 的 重量 以 调节 之 
香烟 挟 要 择 光 滑 扰 
锈 抵 焊 终 的 ， 将 外 而 的 
商标 纸 刊 去， 在 缸 底 装 
一 活 和 节 组 ( 役 法 见 图 ) 
连 在 关 锋 的 秒 公 .上 E， 划 
党 益 甸 转动 诗 ， 烟 缸 亦 
依 之 转动 ， 活 节 环 是 使 
转动 力 平 均 圆 称 ， 不 生 
左右 据 动 之 代 。 

饶 的 另 一 端 焊 一 只 
小 螺 糙 帽 ， 用 一 只 曙 糙 
色 洗 一 只 强 答 夹 ， 再 照 
图 用 厚 木板 做 一 块 三 角 
形 之 支架 ， 关 钾 亦 用 木 
百 支 起 ， 烟 饶 即 可 很 平 | 
竹 的 慷 动 

接 钢 对 用 语 有 强力 
性 的 炎 铜 皮 秽 成 尺寸 见 
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图 ， 共 做 十 只 ， 另 用 铜 片 及 小 木 轴 做 一 分 称 钵 ， 分 米 篇 亦 加 
一 弹 答 夹 作 接 乏 用 。 

用 一 张 算术 上 用 的 比例 方 格 纸 ， 用 极 甸 利 的 小 刀 照 图 四 
奥 成 符号 ， 用 橡皮 圈套 住 包 在 烟 钱 外 面 。 
。 将 接触 针 钉 在 木板 -上 ， 拓 妙 一 一 舆 符号 接触 ， 分 称 笨 一 
一 角 及 接 角 针 之 木 曲 六 全 .Ee 

以 上 属 明 可 凑 关 周三 所 和 给 一 切 ， 概 易 明 忠 。 

将 秽 造 之 粮 加 器 附 亚 美 电 量 一 只 ， 臣 简 一 副 ，A 电 二 杠 
*。 OO 二 MEFD 固定 角 电 器 一 只 照 图 四 接 乏 ， 旋 紧 麻 称 ， 并 

en 
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鱼 即 淅 渐 精 动 ， 同 时 电邮 即 
发 芍 如 蜗 屿 动 太 快 ， 可 坛 
泸 低 重 物 ， 将 分 绍 纵 自 友 而 
右 ， 即 有 ABCOD -从 
号 发 出 

在 开始 糠 加 上 ， 屿 动 太 
慢 合 好 ， 一 二 日 后 ， 可 将 束 
度 加 侠 ， 同 时 将 分 物 笨 不 人 
藉 序 任意 施 粳 ， 或 者 重 做 一 
。 强 霄 详 序 的 答 吴 纸 ， 过 楼 
ae -小 时， 一 二 月 
后 ， 可 以 在 收 再 机 可 收 哆 很 
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要 盆 扰 扩 震 、 第 二 十 二 项- 
自动 电码 记 销 器 > 
-没有 线 过 电码 收 牙 或 者 对 钛 电码 抄写 漫 不 锡 程度 的 ， 可 依 
照 下 述 方法 做 一 架 自动 记 刍 器 将 电码 记号 印 在 一 张 徙 休 上 ， 
则 寿 开 颇 便 ， 泪 是 有 许多 商业 电 训 所 发 之 电码 速度 极 高 ， 在 
常人 耳 不 能 分 辩 ， 现 在 只 要 将 记录 器 速度 加 忧 ， 亦 可 一 - 显 
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娄 丛 急 首 时 第 二 3 


二 ~ 一 天 一 一 一 一 一 六 和 入 Ar 





出 ， 自 鼻 一 具 ， 供 号 时 造 遗 之 用 乡 十 分 有 趣 。 

如 人 电 码 之 原理 极 简 ， 根 据 於 稍 放 之 直流 电能 分 解 [ 鲁 
化 钾 」 溶液 ， 将 溶液 浴 在 纸 休 上 E， 用 二 休 细 铀 炎 接 解放 纸 而 
), 当 二 和 铜 茜 通 以 电流 ， 则 溶液 分 解 合 ， 纸 条- 上 能 现 出 陈 色 
休 疲 ， 此 邹 亿 刍 器 之 最 大 关 严 。 

『 媒 化 名 」 溶液 是 态 在 -- 只 咖啡 废 内 ， 缸 渴 及 中 央 各 装 三 只 
小 木 棍 ， 使 颖 休 移 支 在 稳 。 

二 个 大 圆 盘 是 用 人 金属 裁 成 图 片 夹 一 木 轴 以 受 纸 休 。 圆 盘 
支架 用 厚 的 金属 片 鼻 成 ， 以 圆 盘 转动 时 勿 左右 按 动 需 庆 。 

秋 铜 灰 支 架 用 硕 橡皮 或 木 志 鼻 之 ， 上 装 二 只 接 称 柱 或 机 
器 曙 糙 ， 二 铜 赫 距 此 不 可 超过 三 十 二 分 之 一 英寸 ， 否 划 健 效 
e 和 纸 休 用 坚 惠 的 白 洋 纸 裁 遇 最 佳 ， 如 能 利用 相当 纸 人 条 如 电报 
纸 休 等 则 更 便利 。 

萎 电 器 用 一 只 起 化 度 较 高 的 下 简 ， 拆 出 内 部 的 磁石 及 黎 
围 装 在 一 只 小 木 匣 寺 ， 未 匣 口 杀 一 条 强 和 休 接 一 钱 片 ， 钱 片 
及 匣 渴 各 装 一 接 镜 端 ， 当 吏 简 称 图 有 电流 通过 时 ， 将 弹 仁 上 
的 急 片 吸 下 ， 帮 是 二 接 角 端 印 合作 而 成 通路 ， 当 珊 简 内 钨 电 
流 时 强 答 即将 雏 片 弹 上 ， 通 路 即 靳 。 


将 三 电器 二 接 粽 接 至 短波 收 埋 构 喇 吸 接 稼 柱 〈《 如 收音 机 一 


用 电 吉 力 揭 声 织 者 可 将 竹 电 器 与 喇叭 之 属 出 必 压 器 宦 航 炎 连 

 ) ， 炎 电器 之 强 答 片 及 一 接触 端 接 二 银 串 一 筑 圆 阔 电 《能 用 
二 瓶 或 三 撒 更 佳 ) 至 记 儿 器 ， 并 收音 楼 收 匠 电 码 ， 将 记 甸 器 
的 动 ， 即 有 长 通 短 划 之 电码 符号 很 明晰 地 印 在 纸 休 上 了 。 
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要 体 无 镍 时 第 二 十 二 其 
需 狸 式 三 管 旅行 袜 。 (机 
罗 论 良好 的 旅行 式 收 昔 机 ， 本 刊 第 下 期 上 ， 已 有 一 只 太 管 省 
电 式 的 称 路 介 厄 ， 但 是 根据 兹 个 试 装 过 的 芒 者 来 西 ， 曙 得 仍 
有 一 二 虑 不 满意 ， 第 一 就 是 电 儿 接 义 太 多 ， 很 容易 烧毁 里 安 
管 ， 第 二 高 放 用 了 三 航 不 很 容易 调节 正 礁 ， 第 三 是 全 部 楼 件 
一 -地 位 太 大 不 易 揣 带 ， 当 於 以 上 数 点 ， 的 确 是 由 造 良好 旅行 机 
的 通病 ， 坛 观 舶 来 售 品 的 旅行 机 ， 全 部 重量 过 五 十 余 磅 ， 身 
_ 体 瘦 允 一 点 的 人 ， 膛 不 能 提起 来 ， 那 裹 远 谈 得 到 登山 水 水 ， 
现在 下 面 来 介 络 一 张 用 六 伏 汽 车 式 扶 空 管 所 允 的 三 管 旅行 机 
? 比较 可 以 解决 一 三 种 困 允 ， 三 只 中空 管 是 77，6ER7，39， 
因 6F7 一 管 可 作 二 用 ， 故 宣 际 .上 有 四 管 之 功效 ， 三 只 芙 空 管 
钥 合 起 来 有 二 报 超 高 放 ， 一 般 核 波 ， 一 级 低 过 波 属 压 器 结合 
之 强力 澳 放 ， 汽 车 式 趴 空 管 之 效力 与 交流 芙 袜 管 相同 ， 故 三 
只 芙 空 管 可 足 抵 到 省 电 式 六 七 管 之 效力 ， 在 百 里 内 可 用 环 状 
天 迷 收 蓝本 埠 大 小 电 训 之 播 彰 ， 在 喇 只 可 放 出 ， 清 晰 可 珠 ， 
而 接 电 义 只 用 三 根 ， 接 称 极 易 ， 鞭 空 管 均 需 修 娄 式 ， 帕 在 衣 
车 -E 收 得 ， 亦 无 受 振动 而 发 生 『「 侈 侈 」 叫 吉 之 铝 ， 所 困 雪 者 
”人 A 电 要 用 四 枢 贺 衣 电 串 成 六 伏 ，B 电 要 用 四 并 四 十 五 伏 趾 
成 一 百 从 十 伏 ， 八 皂 志 好 的 重量 过 十 磅 了 族 ， 不 过 可 以 将 电池 
及 机 件 分 装 在 二 只 箱 全 内 ， 则 装置 及 提取 比较 烃 便 。 
另 件 表 
Cl1C2 038 三 违 可 艇 储 电 器 〈 每 单个 禹 口 DO 三 于 MED ) 
儿 电 鸭 ， 
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当 伏 无 撞 电 第 二 十 二 鞠 


”vv 一 ~ 一 一 


一 一 一 一 一 天 一 we 





《底板 用 铝 质 板 爸 成 ， 长 十 一 寸 关 八 寸 高 二 寸 定 ， 稼 圈 置 用 
三 英寸 直径 者 环 状 天 乏 不 用 播 口 用 一 接 乏 片 亦 可 。 ) 
《下 ])《( 底 板 上 另 件 正视 ) 








办 人 NE 三 


举世 水 忆 如 让 


- 将 也 洒 玫 和 忆 丝 各 起 基 市 壕 么 攻略 从 洲 王 和 
其 希 色 。 


vs 一 
on 


j 
| 
| 
} 
4 
| 
] 





二 四 甬 溪 弹 性 招 缠 由 芭 节 守 准 、 月 必 
NE 





(15) 


本 钴 急 帮 电 。 第 二 十 二 雪 


C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 


,一 MED( 业 猴 7 。 
“一 MED( 业 队 

“一 MED《( 业 和 余 ) 

。 一 MED (业余 ) 

O 〇 OO 五 MFD( 业 余 7 

依 试 验 而 定 大 攀 自 OO 一 MED 至 DO 一 ME 


了 D 久 装 上 兰 能 使 香 量 加 大 ， 而 波长 波 短处 均 不 发 生 叫 声 短 度 
e《 下 储 电 器 和 需 辅 助 检 波 管 发 生 再 生 力 之 用 ， 以 卉 加 检 波 管 
之 喜人 敏 度 及 琉 出 理 量 ， 但 兹 不 调节 再 生 ， 以 省 管理 手 萎 ， 且 
前 面 已 有 二 级 高 放 ， 用 构 动 之 再 生 力 管理 亦 不 | 公 合 用 。 ) 


Cl0 
GIIL 


一 MED 

念 五 MED 念 五 伏 电 糊 式 

二 MD: 

十 蕊 欧 姆 电位 器 连 开 关 

依 试 验 而 定 大 移 自 三 百 欧 姆 至 一 千 五 百 欧 姆 ， 至 无 
叫 声 乱 度 ， 在 可 能 锯 围 内 及 2 阻 值 念 小 意 佳 。 

五 十 亡 欧 姆 痰 质 电 阻 

五 十 痪 欧姆 关 质 电阻 

二 MEG 术 漏 。 

三 蕊 五 千 欧 姆 痰 质 电 盟 

五 百 欧姆 痰 质 电 阻 

还 状 天 稼 ， 大 狗 在 箱 鞭 -E 用 念 四 号 任 茜 包 称 纪念 五 轿 
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村 多 铸 尾 第 = 三 基 
去 右 ， 惟 因 储 包 器 是 三 过 的 ， 故 应 先 下 一 香 秽 整 工夫 ， 当 全 
套 机 件 工 志 合 ， 先 匆 接 恒 状 天 粮 ， 用 一 根 天 粮 放 近 L2， 收 一 
守 附 近 强 力 电 右 ， 而 已 出 刻度 般 之 地 位 再 用 一 只 一 站 机 ， 用 
状 天 籽 及 三 过 人 备 电 器 之 单个 作 赤 节 ， 将 一 状 天 粮 加 多 或 沽 
少 ， 使 单 管 楼 亦 能 在 同一 刻度 稻 -E 收 得 各 电台， 亦 是 环 状 天 
入 之 圈 数 已 相近 ， 再 闭 和 机 内 较 正 各 补 全 人 备 电器 ， 即 可 速 到 
同步 。 
2I3 REFOC 结合 式 乏 圈 “ “一 寸 腰 管 族 装 洪 包 久 线 一 
百 念 五 圈 乱 次 胡 称 圈 ， 衷 面 横 放 一 峰 房 式 REO ， 另 用 念 四 
号 能 糙 包 稼 由 了 TOC 一 端 接 出 环线 术 村 端 攀 二 圈 (本 入 一 D 
从 鸣 高 放 缚 圈 可 代用 7 
爱 斯 脾 77 ，6R7， 59 芙 空 管 各 一 只 
坟 脚 钨 板 全 座 二 只 
七 脚 纸 板 俱 应 一 只 呐 空 管 帽 “三 只 
芙 空 管 隔 风 加 二 只 (77 及 6F7 用 7 
守 寸 直 径 称 较 里 二 只 (CL2 3 用 
国产 五 十 或 七 寸 直 径 小 喇 吸 一 只 
业余 五 O 一 号 上 品 低 肖 波 发 压 器 一 只 
五 彩电 池 接 稼 一 根 。 
软 接 稼 数码 ， 图 乾 电 四 瓶 。 
刘 牌 B 电 四 撒 
旅行 箱 一 只 (网 图 三 ， 四 ， 五 ;大 )《 完 ) 
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法 铸 绑 搜 志和 第 二 十 二 其 
“- 准 种 办 件 自 妥 时 全 复元 
_ 有 六 多 雾 件 自 独 起 来 足 与 市 上 出 售 者 价 廉 十 倍 ， 鄙人 所 
介 铝 更 翰 称 价 廉 物 美 ， 爱 好 之 车 者 亦 值得 一 坪 。 
(一 ) 痛 漏 架 : 一 一 市 上 出 售 之 架 价 任 二 角 以 上 而 邮 人 


， 
至 虽 二 站 半 
-BA ， 


曾 一 人- 













村 人 维 急 搜 圭 第 二 十 二 氢 
所 介 的 价 不 满 五 耸 ， 又 因 傈 用 螺 料 夹 紧 ， 故 由 受 极 烈 之 震 
动 ， 豪 乱 股 落 而 发 生 短路 之 鼠 ， 旅 行 机 更 需 合 用 ， 更 可 如 法 
虱 磋 石 架 此 地 粮 夹 等 ， 兹 从 略 。 
材料 : 铜 片 或 或 铁皮 一 方 〔 以 恒 而 薄 老 称 佳 ) 。 
三 十 二 下 ,和 寸 螺 亲 到 帆 一 只 。 
旬 法 : 将 铜 片 葛 成 如 周一 状 ，A 短 欲 夹 物 之 圆通，B 之 中 心 
欠 一 -全 寸 螺 秋 空 。C 不 亦 照 属 错 空 ， 照 贺 一 装 好 色 
成 。 如 和 欲 加 腾 林 底板 则 可 照 图 三 装置 之 。 
(三 ) 征调 整 式 储 电器 : 一 一 此 物 市 中 出 售 其 少 ， 距 有 
价 亦 甚 趴 ， 自 弄 价 多 一 角 。 
材料 : 4 寸 长 1 寸 关 清 紫铜 片 一 乾 ， 亚 美 存 多 接 穆 柱 一 个 1 








寸 长 1 寸 关 2 分 厚 胁 木 板 一 块 (可 用 木板 用 有 者 透 代用 ) 
二 寸 其 蛇 料 一 个 工 ] 十 长 螺 秋 十 枚 13 -1 寸 其 1 十 

mi 

盆 法 : 觅 木 志 可 照 图 四 (和 A)， 稻 甲 洞 以 能 放 入 螺 笠 回头 吉 度 
， 乙 洞 直径 的 ”/16 寸 ， 储 插 太 定 片 之 小 光 角 。 铜 上 


可 照 图 四 (B ) 〈@ ) 筑 洞 。 然 复 照 图 五 装 好 将 接 称 ， 
柱 原 有 之 螺 炎 换 一 中 寸 长 之 螺 用 (此 螺 符 不 得 与 任何 
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无 做 可 要 时 第 二 十 二 期 


一 一 一 一 一 一 








人 八 一 - 





severe 一 一 一 


铜 片 相 角 ) 。 此 器 婴 成 后 ， 可 用 於 天 称 储 电器 与 中 间 
过 李 和 粮 转 之 憾 节 器 等 ， 应 用 极 广 。 

(三 7 悍 油 : 一 一 香油 之 列 法 最 易 ， 价 亦 最 廉 ， 但 膝 用 
上 却 最 广 。 
材料 : 松香 少 疼 《 向 克 嫂 购买 铜 元 五 枚 已 金 ) 火 酒 一 小 瓶 。 
驱 法 : 取 松 香 志 一 志 捡 成 角 末 ， 以 松香 四 份 火 酒 一 份 混和 帮 

入 磁 标 中 用 火 考 沸 序 成 ， 著 此 火 酒 松香 各 中 混和 则 可 

作 稼 圈 腰 惟 此 物 奥 成 后 ， 须 藏 沾 七 和 装 伍 中， 以 驶 火 

酒 攻 发 以 致 油 胶 乾 枯 ， 老 艺 一 已 乾 枯 则 可 稍 加 火 酒 
注意 香油 於 考 时 须 防 其 着 火 而 生 危 险 切 瑟 ! 切记 1《 完 ) 

电 的 警备 “人 敏 书 

ff 电 上 是 神秘 ， 莫 测 ， 世 能 ; 用 和 作 谅 ， 熟 ， 风 ， 气 ， 
及 各 种 科学 上 的 应 用 ， 但 驰 惟 一 的 美中不足 ， 是 能 向 人 ， 在 
高 电压 一 分 钙 之 内 ， 能 轻易 地 使 人 壕 命 ， 所 以 装 冒 乱 称 电机 
械 时 ， 必 须要 警 了 「 电 」 的 侵犯 到 你 的 身上 。 

在 近日 报 上 ， 关 认 因 装 蔷 收 香 机 而 身 电 驶 病 的 ， 已 有 好 
殉 灵 ， 但 灾 一 班 未 明 其 中 的 鞭 相 而 县 避 退 智者 告 之 。 

(一 ) 装 天 穆 者 注意 : ”在 沿街 的 商店 ， 两 面 都 有 长 长 
的 电 桂 褒 立 ， 上 架 着 电 称 ， 高 低 与 屋面 相 佛 。 所 以 ， 应 注意 
: 在 装 拆 天 和 糠 的 时 候 ， 往 往 天 稼 顺风 而 蓝 在 电 入 -E， 於 是 电 
便 情 到 人 体 ， 以 致 驶 命 ， 所 以 ， 在 靠近 市 街 的 装置 天 粮 ， 最 
好 用 皮包 稼 ， 电 稼 中 在 上 面 也 没有 危险 ， 而 电波 依 化 可 以 全 


《20 ) 


雪人 钥 铸 术 畦 入 


二 
《二 ) 防 雷 : “ 雷 的 电力 ， 是 何等 的 休 大 ， 所 以 雷电 一 
进 了 你 的 收 悍 楼 ， 立 刻 全 机 燃 坏 ， 如 人 得 雷 至 ， 反 而 受 一 班 
迷信 者 的 旁 言 ， 党 非 客 截 ， 所 以 在 雷电 交 作 了 时， 最 好 不 收音 
) 天 乏 直 接地 稼 ， 或 装 一 只 佳 良 的 避雷 器 ， 但 是 ， 有 人 专 喜 
食 小 ， 而 用 劣 货 的 避雷 器 装 .E， 在 雷电 交 作 的 时 候 ， 自 以 需 
有 避雷 器 的 装 上 而 收 理 ， 但 日 久 蕊 一 不 人 懂 ， 壳 洲 雷 器 失去 避 
需 的 效用 ， 而 雷电 便 直 接 的 传 入 收 秋 机 中 ， 至 区 简 中 ， 那 时 
雷 蝇 即刻 发 生 ， 所 以 凡 用 避雷 器 者 ， 必 须 以 质地 精美 者 ， 如 
亚 美 ， 岂 刀 切 莫 以 食 小 而 失 大 ， 发 生 人 命 的 傣 险 。 

《三 ) 使 用 天 穆 代 用 器 者 注意 : ” 因 装 入 天 和 粽 有 上 列 二 
项 的 危险 ， 所 以 ， 有 天 稼 代用 器 的 创造 ， 天 摇 代 用 器 中 ， 是 
一 只 耐 高压 的 固定 储 电 器 ， 使 电流 不 能 流 过 ， 而 电波 借 储 电 
器 而 软 入 。 

但 是 ， 市 上 也 有 劣 货 的 天 舟 代 用 器 ， 在 初时 的 时 候 ， 不 
涡 什 么 ， 但 是 日 久之 人 后， 过 其 中 的 固定 储 电 器 ， 渐 渐 的 不 而 
高 历 ， 而 著 电 访 傅 至 收 香 杰 中， 以致 收 香 机 燃 十 或 角 电 的 人 条 
件 发 生 ， 而 引起 一 班 人 误解 盟 避 ， 而 阻止 自己 的 子女 再 研究 
， 但 一 再 究 其 中 的 鞭 相 ， 乃 出 认 不 惯 ， 北 非 矮 糠 电 本 身 有 害 
， 要 请 导 解 的 家 长 ， 同 志 们 注意 ， 下 请 一 班 同志 探 用 品 改 佳 
良 的 国 固 ，〔( 如 亚 美 ， 业 余 ， 中 到 ， 记 记 ) ， 在 研究 的 时 候 
) 时 存 着 警备 的 必 。( 完 ) 

和 


当 然 -无 盆 直 : 


自动 调 


汪 囊 齿 


再 生 式 收 香 楼 的 震 敏 度 ， 确 然 超出 其 他 种 种 ， 但 最 可 急 


节 再 生 王 为 四 管 横 











和) 








各 站 LSY 


| 
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一 一 一 一 一 一 一 
-一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 全 一 一 一 二 一 人 人 人 一 一 人 人 一 人 人 一 一 一 . 


的 ， 就 是 巨 巨 的 叫 声 ， 深 夜 疑似 鬼 叫 ， 不 异 的 人 ， 把 刻度 盘 

站 了 秆 天 ， 漫 没有 耻 到 一 些 唱 吉 ， 殊 需 可 惜 ， 今 介绍 一 只 强 

力 四 管 机 ， 跌 有 一 般 再 生 栓 疲 ， 而 乱 互 巨 括 耳 之 声 ， 因 再 生 

乃 自 动 调节 ， 吾 们 大 家 都 知道 。 一 般 再 生 检 波 ， 可 抵 一 般 高 

帮 而 有 饼 ， 今 探 用 五 作 作 高 放 ， 五 六 作 检 波 ， 四 七 强 放 ， 七 

一 整流 ， 小 取 用 再 生 式 中 四 只 芙 空 管 ， 面 实 有 五 管 之 力 ， 特 

介 络 同好 ， 以 读 雁 政 ， 久 路 见 圈 。 
”一 另 件 才 : 

WOCL TIMED 固定 储 电 器 。 或 。1XM 了 J) 

CC2,0C3,C4， 上 品 三 连 可 释 储 电器 〈 附 有 寡 偿 储 电 器 者 ) 

CO5，001MFTD 辕 定 储 电 器 。 

C6，00025MFD 固 定 储 电 器 。 

C7，01MED 业 余 固 定 储 电 器 。 

C8，002MFJTD) 耐 礁 一 千 伏 固定 储 电 器 。 

C9，002MEJ 固 定 储 志 器 。 

Cl10，2MFJD 固 定 储 电 器 。 

Clll2，4MED 辕 定 储 电 器 。 

及 300 葬 姆 

R1 50000 欧 姆 电位 器 。 

及 2 30000 欧 姆 

R3 2MEGh 

R4 .25MEG 

R5 IMBEG 
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一 一 一 


R6 
工 ! 


工 4 
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~ 一 一 一 一 一 一 


800 葡 姆 ， 

-一寸 爵 管 州 号 深 包 糠 一 百 几 因 

包 一 层 起 入 和 纸 绕 同 号 入 十 九 团 於 L2 之 上 
4MH RFO 帮 L3 之 内 近 地 粮 碟 

1 共 寸 爵 管 号 稳 百 十 七 图 

一 寸 腰 管 同 号 粮 州 二 圈 放 在 T3 之 内 近 福 标 


AREOC 州 亨利 十 五 MA 
有 .BR.C。( 业 余 10LA ) 高 遇 李 扼 制 贸 
SW 并 关 


电源 迷 压 器 设计 如 下 

初 家 三 二 口 伏 -= 名 伏 

次 航 二。 五 伏 四 入 

砍 般 “二 五 O 伏 三 十 M 

次 般 五 伏 。 二 五 

电 米 释 夺 器 或 可 用 业余 六 四 〇 号 。 

该 楼 役 成 后， 只 要 把 再 生 储 电器 即 三 违 未 一 只 ) 脏 怪 


扰 对 骨 除 二 只 波长 较 验 准 鸣 ， 就 算 站 工 ， 收 南京 中 央 一 根 地 
入 已 绚 ， 本 塌 二 根 败 九 尺 之 垂 入 即 可 分 上 海 之 大 小 电台 了 。 
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业 代 无 胡 吓 . 第 二 十 二 其 


= 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 一 一 一 一 一 全 人 ~ 一 一 一 天 天 一 一 一 一 一 一 一 全 一 一 一 人 一 全 全 一 人 


天 炸 种 种 着 
关於 天 稼 整个 部 分 ， 相 信 有 多 数 业 欠 者 ， 当 於 其 二 计 ， 
装置 间 且 与 天 穆 有 密切 关 傈 的 物理 性 质 ， 是 会 聋 忽 的 ， 此 由 
< 所 
以 天 稳 便 不 受 他 

| 个 的 注意 ， 几 然 

) 在 接收 普通 广 

siolo 播 的 天 乏 ， 装 侍 
是 很 随便 的 ， 扰 
是 轻重 的 ， 不 滔 
每 一 个 托 糠 电 业 
镍 家 ， 在 理 都 应 
鱼 有 国家 重大 便 
命 ， 预 应 将 来 坊 
社会 服务 的 密 力 
” 故此 每 一 侦 实 
实在 在 的 业余 家 
olciorolcio acio iD， ，》 其 发射 机 是 不 
Se 能 少 的 ， 因 篇 业 

1 儿 家 蓝 不 止 乔 箱 

在 广播 接收 之 简 
罩 有 呢 。 考 我 们 往 











汉人 锥 急 术 直 荣 三 :十 三 测 

己 都 有 改 射 机 ， 则 天 稼 不 能 如 接收 广播 天 稼 装置 的 随便 了 ， 
一 定 要 设计 得 好 ， 不 然 发 射 机 无 花 效 力 如 何 高 超 ， 但 得 不 到 
正确 良好 天 久 与 之 配合 ， 效 力 攻 器 是 误 能。 作者 本 来 与 一 位 
司 志 。 雨 人 各 采 设 立 过 一 个 电 训 ，( 可 惜 交通 部 现在 悬赏 缉 
拿 私 设 电台 ， 我 们 的 电台 是 不 合体 到 轨 照 ， 所 以 得 到 过 个 消 
息 和 后 ， 局 于 把 发 射 机 拆 了 ， 电 台 便 扰 形 中 稍 减 了 )。 人 纸 装 
过 多 具 发 射 机 ， 天 稼 是 下 了 许多 精神 去 研究 过 。 凡 装 天 久 ， 
其 形状 与 自己 房屋 ， 地 贰 等 都 有 重大 并 傈 ， 押 以 天 称 要 看 定 
位 置 而 遐 用 下 面 有 五 种 天 入 形 式 都 是 作者 压 来 实验 收 到 良 效 
的 ， 其 中 有 小 部 分 是 人 家 试验 有 效 的 我 也 收集 起 来 便 成 了 下 
面 三 张 玫 


20 公 尺 =1.。 2 尺 4 0 公 尽 =29.64 尼 
倒 汇 式 为 天 稼 六 160 公 六 =11 ”6 尺 


天 -= 一 一- 一 -一 一 一 -一 一 一 一 RERRREERR 


如 图 一 


20 公 尺 = 31。40 尺 舍 稼 距 骨 并 。36 尺 

40 公 尺 = 62.60 尺 鲁 称 下 内 22。70 尺 

80 公 尺 = 尺 125。38 尺 徊 称 距 离合 。25 尺 

160 公 尺 =250。0 尺 馆 称 距 跌 99。18 尺 

20 公 尽 = 工 32s11 尺 ,CO8。5 尺 ,也 8。1 尺 ，D4。5 寸 ， 
| 40 公 尺 = 工 65。5 尺 ,CD16。6 尽 ,了 EL5。9 尺 ,了 4。5 十 
5 有 公 尽 =1L124.8 尽 ,C31。.6 尺 ,了 30。.3 尺 ,D .5 寸 
160== 全 仆人 生 臣下 下 全 让 EC 人 人 


人 《 同 2 ) 
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注意 : 第 三 种 公信 式 天 粮 其 伍 称 1 之 距 账 以 十 四 号 俩 粮 
作 标 准 。 以 上 三 式 的 储 粮 长度 大 约 三 十 尺 已 绚 ， 多 些 也 不 妨 
事 ， 第 四 种 又 是 双 仍 的 一 种 ，( 图 四 ) 工 长 31。5 尽 ， 送 用 撩 
二 十， 四 十 ， 等 机 -上 E， 堵 发射 八 十 公 尺 ， 则 工 之 长 应 各 六 十 
三 尺 ， 如 上 装 了 坟 十 三 尺 也 可 以 用 作 二 十 四 十 等 公 尺 的 发 射 天 
稼 ， 裕 有 筑 如 (图 6 ) 的 装置 ， 调 节 O 便 可 以 ， 第 五 种 是 有 名 
的 徐 柏 林 式 天 舟 ，(〔 图 五 ) 工 长 需 126 尺 ， 八 十 公 尺 的 发 身 
最 合用 ， 二 十 四 十 公 尺 波段 ， 亦 可 以 用 ， 此 式 双 伺 稼 中 ， 有 
-人 条 突 音 在 存 缘 子 上 ， 不 和 任何 接 旭 。 但 是 使 用 双 伪 天 稼 应 
留意 的 ， 就 是 雨 休 入 的 平衡 力 ， 得 不 到 平衡 ， 发 射 便 要 受 损 
失 ， 上 上 面 王 种 天 义 第 二 ， 四 ， 五 三 代 较 佳 ， 第 四 五 两 种 ， 宣 
用 於 强力 发 射 ， 丰 过 自作 以 复杂 ， 第 二 种 最 宜 用 在 小 电力 发 
射 机 ， 因 乱 物 能 与 发 射 机 配 谐 配 得 好 ， 便 能 发 射 到 很 速 的 地 
方 ， 而 且 装 鼻 时 非常 简易 ， 各 业余 同志 可 以 看 察 自己 情形 而 
有 玩 用 ， 鲈 唐 多 玖 ， 至 认 普 通天 迷 所 用 之 铜 乏 ， 有 两 种 ， 邹 软 
稼 与 硬 乏 ， 使 用 上 各 有 优 劣 ， 通 常 软 闵 用 由 七 休 或 四 十 九条 
得 铀 称 饺 合 而 成 ， 此 种 软 糠 伍 硬 称 引 较 ， 若 两 者 横 截 面相 等 
; 旭 坎 铜 稼 易 认 届 插 ， 电 阻 较 硕 铜 乏 仿 小 ， 但 硬 铜 称 惠 度 基 
强 ， 屈 扭 较 将 ， 惟 能 受 大 张力 ， 不 过 然 哗 用 软 铀 或 硬 铜 天 粮 
; 在 张 符 前 必须 施 以 相当 拉力 ， 将 天 粽 拉 至 其 所 能 延长 最 其 
数值 ， 不 然 张 措 合 ， 往 往 水 渐 延 有 长， 延长 登 多 ， 则 喧 下 巧 最 
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一 一 一 一人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 


) 如 此 天 迷 不 复 乱 原 定之 长 度 ， 且 时 下 时 全 入 寅 弛 ， 易 受 风 
吹 而 气动 ， 所 发 电波 朗 不 能 和 仁 定 ， 关 的 天 迷 所 能 延长 之 值 如 
下 老 :: 








和 长 
7 汪 击 
CC 





3 
80 一 一 140 e87 人 可 7 
下 





上 表 是 多 数 其 实 仍 须 纹 合 之 袖 紧 而 定 ， 天 粮 旗 拉 至 延长 
最 大 值 ， 别 可 截取 所 需 之 长 度 ， 不 过 此 天 稳当 觅 雌 张 拉 之 力 
后， 自己 会 入 回 原 长 ， 是 张 措 时 须 拉 至 极 紧 ， 伸 得 同 复 先 时 
所 蕉 之 之 长 度 ， 在 一 定数 值 之 下 工作 也 ， 倚 有 ， 如 天 糠 张 措 
地 域内 ， 天 气 多 属 朋 塞 ， 或 常 有 雪 落 的 地 方 ， 天 粮 最 好 生 软 
纲 乏 ， 因 和 竹 肖 合 兴业 之 条件 ， 不 至 张力 过 大 而 折断 的 不 幸 
， 车 如 上 所 壕 方 法 装 什 天 穆 ， 电 波 的 发 射 当 能 韦 到 完美 之 地 
步 ， 需 助 不 少 ， 各 业余 同志 们 新 醒 意 及 之 。 
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:当代 然 炸 量 第 三 十 二 莉 


。 多 用 的 二 管 直流 鸯 之 站台 报 告 


《 殊 祖 再 ) 《本 州 7 
《一 ) 我 的 收 昔 环境 
《地 点 ) ”和 礁 城 西南 角 。 
《环境 ) 四 过 此 平房 ， 且 多 荡 地 ， 兹 犹 高 大 之 
建筑 物 臣 树木 
《地 稼 ) “用 仅 根 饭 棒 ， 相 距 二 尺 而 入 地 土 中 ， 
避 久 粮 坊 皮 称 。 
《天 称 ) 南北 向 双 根 各 长 三 十 时 之 十 四 号 紫 馈 
平行 紫 ， 距 地 移 五 来 左 右 ， 引 大 称 在 
北端 ， 亦 用 皮 乏 
《二 7) 穆 路 : 
我 已 好 入 没 玩 无 稼 电 了 了， 但 近来 忽然 心血 来 潮 ， 又 想 
装 一 架 能 上 多 用 JJ 的 稼 路 ， 可 是 革 了 许多 书籍 厅 苇 都 流 
有 能 适合 我 的 希望 ， 但 在 业余 名 刊 上 却 找到 了 一 架 ， 旺 
在 第 五 知 十 一 期 的 天 邦 过 君 之 『 多 用 的 二 管 直 沪 机 1 。 
《三 ) 富有 验 友 过 : 
我 就 开始 工作 ， ” 因 篇 另 件 都 是 蕾 有 的 ， 芷 且 照 和 综 路 且 
多 了 一 只 三 十 号 呢 。 。 就 只 有 电 是 须 再 搓 的 。 大 概 是 费 了 
生 天 的 工夫 ， 把 他 全部 装配 完 公 ， 各 另 件 之 数值 到 依 娠 
君 所 述 ， 就 只 C1 因 篱 没有， 所 以 就 用 00035MRD 来 代 
替 。 
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二 二 一 一 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


装 好 以 后 就 依照 用 法 -一 坛 由， 成 策 如 下 : 
《一 ]) 碳 石 机 一 一 
其 佳 :很 能 显 出 C 
I 与 工 1 串联 以 后 之 
功用 ， 慈 乱 并 量 亦 
移 帝 ， 至 晚间 本 地 
电台 停 播 以 后， 把 
站 波 部 份 除去 ， 上 
海 亦 能 收 到 二 三 家 
7 李 树 德 堂 (XH 
且 瑟 三， 及 一 西 人 
电台 最 池 e 

《三 ) 矿石 机 加 一 
般 低 放 一 ~ 纸 南 。 
《三 ) 矿石 机 加 一 
角 低 放 一 一 矮 声 
《四 ]) 单 管 机 一 ~ 
极 佳 除 本 地 二 电 训 
外 ， 上 海 一 口 @O 无 
特 以 上 之 电台 均 可 
收 得 ， 兹 且 分 隔 票 
易 ，G2 轩 认 再 生 
方面 之 管理 极 有 效 








业 铸 钴 达 电 入 二 十 三 油 
力 ， 众 香 量 较 未 加 广 波 部 份 略 泊 。 

(五 ) 单 管 右 加 一 般 低 放 一 一 本 志 二 电 训 放 油 杜 狠 ， 上 
海 方面 之 电 训 与 南京 中 央 电 台 ， 击 浪 亦 可 供 一 室 中 人 英 
闻 ， 扰 锡 世 富 电 训 有 时 葛 与 本 戟 电 训 之 声 昔 相同 ， 站 且 
我 信用 B 上 :45 伏 改 乱 22。5 伏 亦 能 发 出 很 大 的 香 滨 ， 惟 
外 进 很 轻 ， 然 下 本 塌 二 志 训 时 已 很 足 狗 。 

(四 > 修改 鸭 过 : 

饶 然 有 五 用 之 效力 ， 而 现在 只 有 三 用 ， 过 种 情形 是 使 
任何 都 不 能 满意 的 ， 所 就 开始 检查 ， 过 当 关 缺乏 茎 骏 的 
我 是 一 种 关 事 ， 和 后 求 就 想法 条 做 ， 先 做 一 架 矿石 机 而 把 
低 放 部 份 接 碳 石 楼 之 惊 出 ， 过 楼 一 来 ， 葛 然 能 发 出 宏 亮 
的 声 香 ， 再 把 他 与 称 路 两 相对 照 ， 才 发 现 了 矿石 的 关 傈 
， 因 需 矿 石 核 波 后 之 电讯 ， 无 路 可 惊 丰 低 放 部 份 ， 因 此 
没有 部 昔 了 。 

《五 7 修改 合 之 称 路 : 
我 放 是 就 照 图 修改 ， 忽 然 慌 起 了 了 一 只 剩余 的 三 十 号 ， 
亦 想 把 他 趁 此 机 会 加 入 而 境 一 用 之 功 劾 而 成 六 用 ， 就 是 
『 单 管 机 加 二 般 低 放 了， 成 配 非 常 可 岗 。 

(一 ) 矿石 机 一 ~ 收 $1, 关 828384363889810311, 下 简 
插 在 (四 7 熙 。 

(二 ) 矿石 机 加 一 般 低 放 ~w 司 SIS284S10S7, 关 3633 
S9s11, 匠 人 简 插 在 ( 乙 ) 帮 。 
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桑 父 钴 阁 四 第 二 十 二 期 
《三 ) 矿石 机 加 二 角 低 放 ~… 琴 8 吓 S283343789S10 天 
86811, 划 人 简 插 在 (两 ) 故 。 
〔 四 ) 单 管 楼 一 一 朽 86810, 关 818283848788S9S11 ， 
丽人 简 插 在 ( 甲 7 丰 。 
(五 ) 单 管 栅 加 一 般 低 放 ~ 人 ~ 语 84S6838$8， 并 S1325393 
芋 匠 简 或 喇 叹 揪 在 ( 乙 7 处 。 

去 ) 音 管 机 加 二 般 低 放 一 一 夯 8446883389311 关 SLS 

287SI10 碧 简 插 在 《两 ) 处 。 

《七 7 注意 点 : 
《一 ) 须 香 量 大 可 其 865 但 选 确 性 不 佳 
(三 ) 在 用 单 管 杰 及 其 加 一 级 低 ， 加 二 角 低 放 了 时， 碳 石 
指针 可 使 与 矿石 极 竟 接触 。 
《三 ) 若 嫌 并 关 太 多 ， , 旭 可 不 有 而 取 蛮 换 法 ， 惧 站 空 管 
易 受 损 ， 而 电 易 谈 接 。 
《四 >) 圆 上 之 一 师 另 件 可 依照 又 君 亦 壕 ， 惟 多 赚 一 只 爱 
斯 牌 三 十 号 芙 空 管 。 
全 -全 eg@@ 四 @ 





受 斯 牌 30 号 凌空 管 
省 电 耐 币 露 敏 价 廉 ， 
乱 省 电 管 中 之 刻 他 ， 
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SS 二 天 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


“一 染 省 志 的 收 玫 旗 丽 用 入 《 郭 莫 琶 ) 


过 一 架 收 发 雨 用 楼 ， 是 .上 一 个 月 蔡 友 人 做 的 ， 坛 输 之 后 
; 竟 得 成 炳 颇 佳 ， 可 以 时 一 百 五 十 华里 以 内 的 同志 个 ， 互 相 
通讯。 

糠 路 见 国 一， 是 哈 股 来 式 的 振 漫 粮 路 ， 用 31 号 趴 空 管 作 
振 维 管 ， 加 以 33 号 作 诗 幅 管 ，(〔 海信 氏 式 ) 收音 时 仍 用 33 号 
作 低 放 管 ， 所 以 过 33 号 揽 空 管 是 有 十 个 用 不 e 

天 入 用 七 硼 2 号 铜 竺 ， 装 成 5 中 长 的 例 工 式 ， 高 度 当然 
仿 好 ， 引 称 用 18 号 皮 稼 ( 比 18 号 粗 的 更 好 ) 装 在 天 粽 的 二 里 
, 须 用 鲍 捍 住 ， 地 稼 最 好 用 -- 休 三 尺 长 以 上 的 金属 标 ， 一 端 
捍 一 根 18 号 皮 稼 作 引 粮 ， 然 后 将 钱 棱 插入 队 意 的 泥土 中 ， 若 
装 在 自来水 管 上 也 可 以 ， 但 是 刻 力 较 涛 ， 天 地 和 糠 的 引 乏 穿 过 
站 壁 或 磁 着 悍 短 六 壁 等 不 ， 多 须 用 契 缘 物 隔 雌 ， 如 此 可 以 诚 
少 电流 的 消耗 ， 而 增加 收发 时 的 劾 力 。 

此 机 因 移 不 能 同时 收发 ， 所 以 收 发 香 两 部 不 必用 金属 片 
隔 次 ， 但 是 振 温 部 与 调幅 部 须 用 金属 片 隔 肉 。 亚 少 也 要 装 得 
欣 开 一些， 全 机 的 另 件 装 在 -- 志 % x 20” 的 床板 ， 此 未 板 须 
有 下- 《三 分 ) 厚 ，( 贺 二 ) 一 韦 金 属 板 6 x 6 (最 好 用 
铝 ) 作 收 香 楼 的 面板， 因 乱 短波 机 上 易 发 生 人 体感 应 之 现 像 
， 另 件 排列 如 图 三 ， 接 稳 须 用 硬 接 粮 ， 全 横 接 稼 多 穿 企 底 板 


下 ， 装 接 穆 柱 在 一 条 9" x 1 ;的 胭 木 休 上 ， 共 锁 19 个 孔 ， 
( 弱 


。 Az2V ， - 入 554-D 
ASy 55 人 入 W SR 人 NA 
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= = 人 
REED 
人 
话 简 表 中 和 可 秃 电 阻 ， 另 件 排 烈 见 圈 三 。 
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工 1 是 天 稼 圈 工 2? 是 振 温 和 狐 圈 ， 都 用 12 号 铜 炎 〔 新 北 门 铀 
糙 店 中 大 的 买 两 三 角 钱 已 约 ) 股 空 线 L1 6 圈 ,天 2 12 圈 ， 直 
径 是 三 英寸 ， 每 圈 的 距 些 和 伍 铜 稼 的 粗 间 相同，〔 粽 圈 若 用 乌 
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梁 从 急 粮 蛙 莹 还 征 过 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


os 


天 榴 
不 须 用 高 脚 契 籽 架 架 起 ， 但 接地 称 妖 不 须 架 起 ， 以 备 导 和 节 
稳 L2 之 距 风 ， 工 2 接 C1 丰 以 及 II1 接 SW1，SW 接 天 地 稼 处 
四 
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“一 根 粗 花 舟 至 8SW1， 


王 2 中 间 之 夹子 也 用 
一 根 粗 花 闵 接 至 上 。 

了 GE 二 须 育 
和 ， 用 30 号 纱 包 入 在 
工 寸 直径 的 胶木 管 上 
痒 约 150 圈 

工 1 是 话 简 方 机 
) 用 30 号 洪 包 遂 在 -上 
品 低 遇 这 方 枯 《 如 业 
儿 501 等 ) 上 狗 线 300 
至 400 圈 ， 作 话 简 用 
; 而 原来 的 初级 仍 作 
收音 时 之 用 

收 香 部 和 普通 短 
波 收 童 楼 相同 ， 故 不 
效 述 = 


 - 2 人 无 本 二 十 二 期 
全 机 装 好 以 后 便 可 以 开始 试验 ， ;二 内 的 第 一 步 阴 是 红 上 
天 地 称 ，A。B。C.D,。 电池 以 及 路 简 ， 话 简 ， 然 后 并 可 稳 电 
蛆 ， 匈 SW1 向 收音 一 方面 ， 此 时 可 将 记 表 在 V2V3 之 赫 顶 琅 
量 一 下 ， 看 物 是 否 指 在 2Volts 上 ， 溢 没有 Volts，( 就 是 电 、 
表 的 针 不 动 ) 或 超过 2Volts ，( 就 是 有 B 电 之 电 吸 ) 昔 有 作 
于 Volts， 球 未 必定 是 接 稼 有 珊 ， 著 正 是 2Volts ， 那 未 便 可 
将 Y2V3 插 .上 E ， 试 节能 否 收 竺 ， 若 收 竺 部 是 完好 的 7 便 可 将 
SAWdl 拖 向 发 香 方 面 ， 然 后 将 扮 电 转 涛 近 工 2 的 一 端 ， 转动 C1 
看 物 能 否 统 光 ， 洲 不 能 发 光 ， 便 可 移动 小 夹子 ， 直 至 小 电 珠 
改 光 ， 此 时 水 夹 子 大 构 在 福 极 圈 三 四 圈 克 ， 小 志 球 发 光 就 是 
表示 其 空 管 正 在 振 强 e 
车 窒 管 证 已 振 漫 ， 便 可 用 波长 表 测 量 此 楼 所 发 的 波长 有 
否 越 出 业 饼 波 带 簿 围 《80 公 尺 段 是 75 一 85 ) 波长 已 定 ， 便 可 
“并 谨 话 简 于 并， 向 话 简 说 应 ， 便 可 熏 你 的 同志 们 互通 消息 了 


另 件 表 《发 昔 部 ) 


和 =。 OOO5MED 安 气相 和 缘 式 。 
G2 “OOD2MEFD 

ES “OOO25MRD 云 尽 片 式 。 
RI 一口 口 口 欧 姆 3 W . 

SW1 八 刀 又 邱 并 并 。 

二 上 品 划 简 。 
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村 估 无 搜 电 第 二 十 二 期 





45Y 。B 蚀 三 抚 ” 了 ” 
2 话 简 电 4.5VOC 志 1 天 o 
I2 号 裸 铜 秋 五 码 
硬 接 入 数 码 。 
五 脚 购 座 一 代 。 (下 收音 部 另 件 ) 
C4  。ODOOO 一 四 MBD 可 狼 
05  。，。O 〇 CO--MED 可 释 
C6 OOOC 三 五 MED 
07 “OOQOO1MED( 腰 术 因 定式 
G3S “OOCO 一 四 MED 
R2 6 一 30 葬 姆 : 
人 “M。 玻 . 噬 房 式 O 
SW2 开关 。 
M. 玉 。 业 除 500 忠 
4.5Y。O 电 三 撒 2C7” 
2Y。A”( 昔 电 汕 ) 
24 伍 30 号 漆 包 入 数码 。 
四 脚 类 应 三 侯 。 
V1 31V2-83 V3 30 
TI 业余 501 号 握 寸 刻度 盘 二 伪 CCL1.C5 ) 
腰 未 莫 组 五 集 CC4,G6,G8,R2,SW2) ARERO2-30H。 
25MA 。 
多 圈 表 (收音 用 7 或 可 用 本 和 社 出 品 现成 绕 就 者 。 
《39) 


业 从 绑 四 第 三 十 三 而 


公 尺 TI.4 | 
15 一 25 4(〔(24 号 ] 4(830 号 ? 
25 二 60 8(C24 号 ] 6C30 号 ? 
60 一 100 18〔C24 号 ] 12730 号 7 
100- 一 180 45(24 号 ] 24 (: 0 号) 


以 上 称 转 绑 在 亚 美 5 插入 式 稼 圈 管 上 ， 工 3 以 及 100-- 
180 公 尺 段 之 [4 密 杭 ， 其 除 均 崔 并 绕 ， 每 图 之 距 中 与 稳 之 粗 
和 和 福 同 ， 工 3 与 L.4 之 距 内 和 念 工 十 ( 完 ? 
成 筑 优 枣 的 矿石 机 且 二 侈 病 庆 
“ 志 上 线 路 是 作者 新 近 做 成 的 ， 普 量 非常 洪 运 ， 收 了 中 央 
可 用 揭 南 器 放 童 ， 隔 肯 五 大 步 亦 清楚 可 并 ， 如 新 的 南京 电 
台 ， 亦 可 收 到 ， 蓄 且 毫 优 杂 童 ， 有 逼 能 收 到 电码 去 ，( 讲 包 
方法 : 先 将 天 稳 搂 上 ， 地 穆 不 用 ， 然 后 将 OIL 支 片 完全 放出 
可 供 闵 翌 之 用 ，， 再 届 节 C 储 电器 及 工 奥 LI1 之 距 雁 部 可 ) 
冀 将 用 另 件 列 下 
工 用 十 大 号 漆 包 厂 在 几 逢 板 .上 模 五 五 十 五 图 。 
LI1 用 十 六 号 淡 包 粮 在 昧 钢板 上 米 六 十 图 ， 在 十 四 
、 四 十 信 图 帮 各 抽 -- 柬 。 
( 工 及 LI1 璀 乏 转 须 狂 转 架 上 ， 便 大 调节 。 
C 及 C1 ， 有 OO 五 兆 法 可 用 储 电器 。 
2。 。 〇 O 工 交 法 固定 储 生 器 。 
矿石 用 德国 威 斯 御 活动 硫 石 。 


《4025 


第 三 二 三 顷 


娄 销 扰 扩 昌 


蓝 简 须 -FE 品 的 。 





(4 人 贸 路 及 富 体 轿 了? 
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业 丛 扰 搜 忆 第 二 十 二 其 

欧姆 扶 定律 之 诬 用 量 且 

研究 者 在 试 欢 各 种 称 路 时 ， 针 闪电 胃 电 流 电 压 之 测 计 是 
时 常 要 遇 到 的 ， 当 套 上 述 三 种 之 计算 鹿 芒 用 三 种 精 和 的 电表 
测量 ， 但 如 果 能 略 动 一 点 用 力 ， 则 厅 甲 欧姆 氏 定 律 之 计算 ， 
用 一 只 电表 也 能 算出 三 种 不 同 的 数值 。 

例如 现在 有 一 只 电 故 才 杰 量 一 只 未 知 数 值 的 电阻 :但 要 
量 未 知 数值 之 电 蛆 先 兢 找 一 只 已 知 数值 之 电阻， 如 电阻 找 不 


f 一 - 








到 ， 用 一 只 新 的 电 必 泡 亦 可 ， 电 性 泡 之 阻 值 计 算 公 式 如 下 。 
(CR = 电 古 数 自 乘 二 互 特 数 ) 

例如 二 只 五 十 克 特 一 百 伏 之 电 租 泡 旭 。 有 = (200x200， 
) 二 50= 800 欧 姆 


《和 ) 


人 第 :二 人 - 其 

将 电 姓 泡 ( 攻 ) 和 与 未 知 数值 之 电阻 (X) 。 照 加 和 违 接 ， 力 
电 历 表 量 出 及 两 端 之 电压 数 与 又 两 端 之 电 医 数 代 入 下 面 公 式 
全 
了 XXX 恨 政 

用 玫 . 

公式 中 到 又 序 未 知之 阻 值 数 ， 卫 又 朗 六 雨 端 电压 数 ， 耳 
玫 区 两 册 之 电压 数 ，RIKX 息 电 炊 泡 之 欧姆 数 ， 例 如 六 两 端 
电压 数 需 症 ， 民 雨 端 电 奏 需 几 ， 开 之 阻 值 已 知 管 二 百 欧姆 ， 
旭 代 太公 式 。 


及 入 = 


了 入 三 人 =133 .3833 人 欧姆 
全 部 稼 路 中 之 电流 亦 吾 计算 根据 欧姆 氏 定律 " 
、 
人 


划 或 、I==200= 

求 出 电 诚 数 均 乱 。 一 五 安培 。 

如 只 有 一 只 电 访 表 雪 量 出 电阻 及 电石 ， 则 接 如 蜀 B， 用 
电 充 表 串 在 电 蛆 之 回路 内 计 出 其 电 这 数 ， 再 将 电流 表 串 在 
共同 路 内 而 计 出 其 电 放 数 ， 代 入 公式 。 

及 X= 工 K x x 有 

公 凡 中 区 入 区 之 筷 流 数 ，IX 仿 尺 之 亿 叶 央 ，R 太 已 
知 电阻 数值 ， 哉 将 上 济 数 逢 数值 代 人 公式 奸 算 完全 相符 。 至 
放电 压 数 值 则 可 由 了 = 及 x 工 算出 之 s 


C 委 ) 


业 儿 无 狠 旦 第 三 二 三 澳 


帮 洲 易 秽 的 

五 公 尺 收发 二 用 楼 《 英 ) 

过 吉 所 介 纸 的 一 只 五 公 尺 收 费 机 可 以 很 容易 的 身 造 而 作 
数 英 里 内 对话 之 用 。 

哇 安 管 是 用 19 号 ， 试 用 的 千 果 ， , 收 吉 极 佳 ， 拥 安 管 一 一 部 
份 做 振 漫 及 超 再 生 力 检 波 ， 另 一 部 分 做 再 幅 及 低 过 波 放大 

话 简 志 是 与 燃 茜 电池 合用 的 ， 话 简 释 压 器 是 在 -只 低 遇 
波 伙 压 器 外 加 圈 于 信号 漆 包 义 三 百 圈 ， 亦 与 低 明 波 释 压 器 合 
用 ” 

发 香 时 术 漏 用 五 郊 欧 姆 颇 通 合 ， 收 昔 时 另 用 一 只 电位 器 
Rs3 计 节 以 得 最 高 雪人 敏 构 ， 而 在 发 香 时 ， 电 位 器 杰 较 正在 堆 
度 ， 同 时 SW2 并 断路 简 之 通路 以 避 锡 新兴 与 下 简 之 回 核 ， 
R3 与 R2 是 串 过 的 。 

APFGC 是 州 享 利 ， 州 MA 。 

一 只 。 二 五 MERG 之 电位 器 管理 得 量 大 小 ， 吉 只 电 位 器 
中 然 亦 可 省 去 ， 但 加 装 和 后 至 少 可 得 不 少 利 丛 。 

SW1 是 双 刀 链 扼 开关 以 管理 收 秋 及 发 理 。 

C2 ”是 调节 储 电 器 ， 可 用 亚 美 三 O 〇 五 号 小 储 电 器 拆 剩 
二 定 片 一 动 片 ， 储 电量 移 自 十 五 MMRB 至 念 MMRD 。 

六 圈 LI1L2 是 线 在 定 英寸 直径 上 腹 痔 稼 图 十 四 号 铀 炎 各 


各 - 司 : 


业 伦 恩 镍 旦 此 三 专 取 泪 


四 圈定 。(〈 可 套头 上 期 本 刊 第 从政 ) 。 
REGC 用 十 六 分 之 三 英寸 图 简 用 州 四 号 稼 密 线 多 一 吾 圈 





CT 是 天 迷 结 合 备 电器 ， 自 自用 二 块 作 分 之 三 与 八 分 之 
五 见方 的 合板 二 顽 相 轨 而 立 ， 下 部 相距 八 分 之 一 英寸 ，-E 面 
相距 移 四 分 之 三 英寸 ， 储 电量 的 二 MMR 用 过 只 储 电 器 天 粮 
可 用 夫 英 尽 作 英寸 之 紫铜 棒 ， 在 公 尺 刀 内 收 极 大 之 效力 。 

C1 如 果 相 距 太 近 。 收 香 时 会 不 发 生 再 生 力 ， 故 如 发 
生 此 种 故障 时 可 将 两 铝 片 距 抑 拉 开 。 

在 较 骏 发 苦 上 时 ， 用 一 只 夫 二 三 伏 的 小 电 珠 ， 用 一 根 昧 铀 
普 四 分 之 三 直径 二 圈 做 一 只 拾 电 圈 ，( 见 上 期 本 刊 十 一 页 ) 
， 放 在 LI1L2 之 中 大 秋季 C2， 小 电 珠 发 光 很 亮 ， 但 C2 转 至 一 
由 小 电 珠 光度 或 明 转 喇 ， 示 发 射 机 已 生 天 入 诸 振 ， 如 果 过 计 
振 同 不 能 找到 ， 可 将 天 缚 长 度 加 长 式 减 短 愉 得 到 谐 点 需 度 。 

C3 “是 在 超 再 生 力 之 用 ， 上 面 距 一 只 电 蛆 ， 如 果 C3 是 
OOO 一 ME 的 ， 则 电阻 RI 用 。 二 五 MEG ,如果 C3 用 OO 

三 五 ME 的 则 RI 用 。 五 MEG， 效 力 都 是 相同 

他 部 楼 件 装 在 胶 林 请 板 及 底板 上 ， 但 C2 须 装 认 底 板 -上 
而 用 一 根 三 英寸 长 之 腰 木 柱 将 柄 接 长 违 记 刻度 楼 上 ， 以 防 驶 
-人体 威 座 之 购 。 
0C6 ”是 直接 焊 在 从 座 两 粒 纤 接 称 柱 上 ，ILIIL.2 让 接 接 琅 
G2 雨 册 ，R1C3 亦 涅 在 粮 团 下 而 。 
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业 代 无 术 晨 等 研 2 
裔 简 及 下 简 均 用 单 插口 ， 接 和 绫 极 便 。 
面板 正中 是 调节 储 电 器 之 尖 显 往 钮 ， 下 面 是 SYWL 链 刀 








双 狂 开关 ，- 上 面 是 糙 可 多 志 阻 ， 左 面 理 量 管理 ， 右 SW32 
及 圳 度 管理 底板 .上装 一 只 接 稼 柱 以 接 天 稼 ， 地 稼 是 不 用 的 。 


| 


要 全 令 可 有 二 二 二 三 油 

发 香 时 也 电 可 用 到 一 百 信 十 伏 ， 盏 常 一 百 州 五 伏 已 狗 如 

卫 电 加 高 ， 对 放 发 射 效力 果然 加 增 ， 但 加 讼 贯 空 管 书 命 ， 手 . 

形 中 要 纵 短 的 ， 发 射 时 全 部 B 电 流 狗 三 O 〇 至 三 五 MA ， 如 果 
超过 了 五 GMA ， 鞭 空 管 立刻 杰 损 款 了 。 













































































收 苦 时 B 电 用 一 百 败 泻 伏 ， 旧 九 十 伏 愧 用 。 。 

此 楼 收 圭 极 露 化， 凡 此 机 可 发 射 迷 到 之 处 时 
是 没有 困 将 的 。 2 : 当 
沪 = 另 件 表 2 

Cl 二 MMRD( 自 外 7 人 

C2 二 OMMRED 三 片 小 形 可 沟 储 电器 ) 
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业 欠 扰 辰 震 第 二 竺 二 革 





03 oOOO 一 MF 或 。OQO 二 五 ME 爵 木 固定 式 。 


《入 OO 四 MED 

CG5 OO 一 ME 胶水 固定 式 。 

0C6 。O 〇 C 一 ME 膝 木 固定 式 。 

C7 OO 四 ME 腰 未 固定 式 。 

R1 。 二 五 或 。 五 MRGHC 昂 说 明 ) 6 
R2 环 功 欧姆 9 

R3 “二 五 MEG 人 电位 器 违 开关 CSW2 3 。 
R4 夫 欧 姆 已 秋 可 溉 电阻。 

R5 。 二 五 ME 电位 器 。 

双 刀 通 扼 开关 一 只 CSW1) 

人“ 低 遇 波 釉 压 器 加 米 话 条 稼 圈 。 
委 斯 牌 十 九 号 时 空 管束 腰 木 六 脚 灯 座 。 
LIL2 振 空 稼 团 5 见 说 明 ) 。 
L3 REFO( 见 议 明 ) 

A 电 三 伏 

B 志 一 百 州 五 伏 。 

QH 放 齐 利 念 五 MA,AEOC 。 
更 简 一 副 。 

小 语 简 一 只 。 

六 英尺 英寸 铀 要 一 根 。 

潜 他 应 用 品 等 ( 完 ) 。 
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汉人 验 乱 拘 暑 筝 二 ， 其 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


优 超 二 管 交流 本 入 式 收 音 禄 《 沽 


〔 充 宣 具 有 夫 管 的 能 力 7 

过 张 乏 路 的 来 历 ， 是 我 家 储 妇 市 物 ， 包 东西 回来 的 一 志 
花 新 闻 纸 上 发 见 的 ， 过 线 新 闻 纸 已 经 裁 台 丁 ， 黎 箔 得 起 首 闪 
名 介 契 洛 。 粮 路 他 幅 ， 和 玫 件 另 件 的 数量 ; 题目 ， 作 者 ， 
及 其 他 用 件数 量 ， 丰 复 见 了 ， 原 图 是 用 三 只 19 芙 空 管 ， 作 十 
胡 高 效 和 十 级 低 放 。 另外 用 一 粒 克 石 作 检 波 的 单 管 直流 收 井 
机 ， 翔 察 靶 图 19 管 担任 四 个 职 务 ， 都 是 很 合理 和 有 可 能 性 的 
， 因 篇 19 是 两 只 与 红 性 格 相似 的 四 窑 管 合 钥 成 的 双生 三 极 管 
， 我 看 了 一 回 过 张 乏 路 ， 便 想 仿 装 起 来 ， 但 是 租 想 一 下 ， 便 ， 
有 点 距 踊 因 乱 竹 是 直流 机 ， 而 我 之 蓝 电 好 已 壤 了 很 入 ， 者 赚 
2 
最 廉 了 ， 若 两 方便 要 化 四 块 多 人 钱 ， 怕 的 毒 命 双 不 很 长 ， 过 
不 经 济 的 ， 而 且 碳 石 是 要 最 名 合 的， 但 我 手 明 没有 过 等 友 石 
; 不 过 事实 上 知道 ， 下 矿石 检 波 ， 和 无 险 矿 石 如 何 露 做， 入 不 
如 用 鞭 空 管 检 波 的 来 得 高 妙 ， 有 了 -上面 种 种 原因 ， 我 放 是 决 
意 改装 二 管 交 流 收音 机 ， 依 了 该 图 的 道理 ， 费 了 雨天 的 工夫 
才 和 纵 成 一 张 稼 路 ，( 如 附 图 A ) 这 张 稼 路 中 担任 两 航 高 放 和 
两 级 低 放 ， 四 种 职务 的 其 空 管 ， 仍 故人 双 铺 三 析 管 ， 不 过 旺 用 
交流 式 的 79， 检 波 与 整流 ， 是 用 12A7 ， 过 -- 式 管 了 是 一 只 
与 88 性格 相似 的 低 放 强力 管 ， 和 一 只 后 波 式 整 瀛 管 合 组 的 ， 
胃 秋 的 玉 极 强 方 部 份 来 检 波 ， 确 较 用 三 极 管 检 波 露 敏 得 多 ， 
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0 
系 人 
一 一 一 一 一 一 全 一 一 六 一 一 到 一 一 一 天 一 一 人 人 一 全- 


“ 滩 从 甸 可 蚌 


棕 路 成 僵 哆 到 银 粮 电 泗 店 去 配 另 件 ， 配 好 了 ， 甩 上 问 家 并 手 


锥 知 壤 极 了 ， 香 量 
失 革 得 绸 混交 


但 


? 


插 上 电 诉 武 收 ， 


) 绝 黄 费 了 五 杀 锋 工夫 ， 已 将 竹 全 部 装 好 了 ， 闪 是 较 验 了 区 
睫 然 源 极 ， 用 在 大 庭 广 内 间 亦 绰 绰 有 甸 


次 ， 和 结果 没有 错 接 签 瑚 ， 





ci 


要 从 天 搜 电 上 二 

? 选择 性 俊 实 精 极 ， 吉林 泵 SN 过 
， 但 居然 雨 个 电台 的 播 昔 ， 同 时 收 到 ， 度 秀 上 由 0 一 100 度 ， 
算 有 和 昔 量 最 高 低 之 分 ， 电 台 老 是 分 隔 不 开 ， 也 不 逃 腕 ， 外 进 
的 播音 ， 喇 只 中 长 毫 匠 不 到 ， 我 想 过 种 现 像 是 各 部 不 能 单独 
工作 而 受到 其 他 部 分 感应 所 至 ， 放 是 将 各 另 件 排列 过 ，79 
也 加 -E 田 ， 过 样 一 来 ， 木 市 的 电台 可 以 分 哺 并 来 。 外 雹 的 可 
以 收 到 南京 香港 ， 和 非 律 沉 的 播 开 ， 不 过 每 一 个 志 在 度 艇 上 
估 有 五 六 度 的 位 置 ， 彼 此 间 微 有 友 援 ， 失 黄 始 欧 - 样 ， 我 党 
能 就 此 满足 哩 ， 把 炸 完 全 拆 下 ， 和 从 新 里 过 雨 块 锥 次 底面 板 ， 
傅 据 作 力 松 芥 器 等 ， 散 磁 力 稼 感应 避免 法 ， 和 从 新 装 上 ， 乏 力 

和 二 只 芙 穴 管 。 完 全 加 上 贺 ， 装 成 滞 ， 坛 收 圳 敏 度 与 遗 择 果 
然 极 高 ， 度 盘 - 上 一 二 度 又 是 一 家 电台 ， 不 过 失 其 仍 谷 存在 ， 
改 接 各 杰 压 器 的 接头 也 是 优 效 ， 有 时 汪 完 全 不 多 ， 最 后 我 将 
移 压 器 的 比率 改换， 第 一 低 放 用 43: 1 ， 第 二 低 放 用 3 :1， 
_ 狐 过 次 改换 和 后， 失 贯 度 才 减 了 许多 ， 跌 仍 有 多 少 存在 ， 但 似 
平 不 甚 妨 碳 ， 我 过 样 的 装 装 拆 拆 ， 足 足 费 了 从 天 工作 ， 手 也 
氛 伤 四 五 不 另 件 排列 如 图 也 ， 和 过 机 的 成 续 钨 良 吹牛 了 。 各 
同志 ee 车 此 机 有 甚 麻 改 良 地 方 ， 和 各 地 收 
香 成 棱 请 各 局 志 做 告 出 来 ， 现 在 把 各 另 件 ， 和 穆 圈 线 法 ， 写 
aas。 

工 LI 之 作法 : 在 1 圾 寸 缀 用 木 简 -E， 肖 十 从 号 漆 包 稼 ， 
和 二 百 三 十 三 圈 符 L1 往 合 再 在 据 柱 最 近 之 一 端 ， 用 12 寸 间 
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业 八 无 古寺 三 
之 旺 颖 ， 在 上 面 入 二 三 层 ， 然 合 玫 十 及 或 二 十 号 漆 包 称 在 旦 
和 纸 上 线 三 轿 牢 需 二 ， 但 工 之 圈 数 仍 及 秽 收 昔 环境 而 增 减 ， 如 
在 上 海 之 广播 台 甚 多 ， 则 工 之 图 败 应 线圈 牢 或 南 圈 中 ， 以 坎 
加 本 机 之 选择 性 ， 但 收 外 过 香 量 较 树 ， 洲 收音 附近 地 方 牙 有 
一 两 相 广 尾 电 台 ， 而 电力 不 大 者 ， 或 臣 附 近 全 没有 桥 半 豪 
立 ， 须 靠 征收 外 境 的 广播 ， 则 上 之 数 应 四 轴 或 五 圈 ， 以 堆 加 
本 柑 之 露 敏 度 ，-- 来 昔 量 也 可 以 增加 不 少 ，- 上 面 工 之 数 帮 构 
数 ， 和 结果 膛 是 各 位 装置 诗 ， 应 加 一 图 还 是 应 减 一 图。 人 慢 慢 的 
较 验 来 得 正确 ， 工 绕 好 后， 一 端 接 天 乏 和 卫 FO ， 一 端 由 和 
空置 ， 但 须 把 条 冉 定 在 一 虎 ， 稼 圈 不 至 将 腕 ， 三 套 奥 转 都 是 
过 样 匀 法 ， 而 且 须 力 未 各 称 圈 大 小 相同 ， 转 数 相等 才 好 ， 再 
生 国志 1 在 1 寸 腰 未 简 上 用 二 十 作 号 消 包 穆 线 三 十 二 至 四 十 图 
黎 好 和 后 插 在 检 波 米 转 中 便 可 ， 各 乏 围 均 同方 向 线 。 

另 件 :C= .00035 MEJ) 公 连 可 女 储 电器 〈 过 箱 俩 器 ) 
Cl1= .00035MFD 业 父 一 三 五 号 合用 oOC2=1MFD 因 定 
国产 备 电 器 ，C3= 。00025 MRI) 固定 储 电 器 《 胁 木 式 )。 
G@445C6E= .005XLED 业 除 。C7= .00025 NERID〔 腰 森 式 3》 
固定 售 电 回 oG8= 二 MED 电 糊 式 oC9=8MRD 电 糊 式 。 
REC= 101B 业 余 三 只 oaRREO1 =101、\ 业 余 一 只 。 有 =3M 
EG5? = 1500 或 20001 无 特 式 ” R2= 4000R3= 40005 
互 特 入 线 电 图 。R4= 50000 电 位 阻 囊 开关 了 T=43:1 业 饼 50 - 
1 号 很 合用 o T1= 30H( 亚 美 四 四 四 号 合用 ] 。V= 179 或 澳 
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法人 狂 无 名 时 第 三 寸 三 者 


-一 一 一 一 一 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





本 人 汪汪 全 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 





一 一 


欢 合 用 。V1L = 12A7 训 将 粘 祷 两 只 7 统 图 时 三 只 ， 玉 得 径 做 
力 电 过 训 - 和 下 生计 用 人 漳 册 区 天 人 大半 已 陡 克 于 计 上 
醒 刀 和 | 埋 片 等 物 
”此 和 谋 不 丰 接 地 穆 ， 阅 中 之 地 线 是 接 在 但 元 上 的 ， 非 中 通 
地 ， 车 更 芮 通 地 ， 则 可 照 局 中 康 稼 屡 上 ， 普 须 加 一 只 。5XMR 
1) 业 猴 固 定 储 电 器 。 此 电容 器 菌 茧 不 能 省 去 ， 不 然 不 幸 的 事 
随 郎 而 发 生 ， 须 千 痪 留意， 又 周 中 了 洛 压 器 G1P 上 的 储 电 器 
; 用 不 用 也 可 羽 的 ， 有 圭 用 了 可 以 好 些 ， 有 峙 殊 平 平 扰 助 ? 
各 同志 装 好 了 ， 手 头 从 有 电容 器 的 话 ， 可 以 加 一 只 试 哉 看 ， 
才 要 节省 另 件 的 同志 ;此 电容 器 不 加 也 是 幼 妨 的 ， 此 储 志 这 
大 的 。002MED 业余 固定 储 电 器 。 此 楼 另 件 我 在 广州 配 财 时 、 
”2 《除去 作 件 电容 器 ) 纺 共 化 去 四 十 七 元 我 相信 如 在 上 海 
购 里 另 件 ， 党 较 在 广州 所 要 可 以 天 大 沽 低 ， 过 是 我 附带 说 明 
的 o( 完 ) 
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品质 及 筷 量 超出 市 上 任何 售 价 相同 者 ， 保 竹 
未 用 了 团 可 忠 九 二 日 = 
凡 一 坎 试用 普 振 不 永久 满意 。 1 
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-， 业 体 茧 晶 了 B 电 
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ft 


“ 均 极 高 超 ， 划 简 内 部 稼 圈 及 接 稼 可 
全 用 数 年 而 无 世贸 之 鲜 。 ”每 副 
ee 


德国 安 比 牌 匠 简 需 业余 界 最 负 
信 愉 之 匠 简 ， 竹 流 阻力 二 千 欧 姆 ， 
起 敏 度 高 而 发 音 洪亮 ， 材 料及 届 结 





一 二 二 一 二 一 一 一 一 天 一 天 一 -二 AD 大 EPEOARTARCTDRRSA 二 二 天 一 天 一 天 天 一 天 一 一 -一 
ER -一 一 全 


美国 谭 牌 太 漏 自 一 M 卫 G 至 十 M 
EG 均 全 ， 阻 箱 正 确 ， 不 受气 候 几 化 
1 ” 用 於 再生 力 式 收 童 机 内 ， 雹 敏 度 独 宫 ” 
只 实 售 二 角 。 





美国 《MIDAMOTLD 、， 牌 电 糊 式 储 乞 

器 符 美 国 近 年 新 出 品 之 一 ， 耐 压 最 高 ， 不 受 
高 压 而 打 穿 之 同 ， 而 售 价 低 廉 ,最 合 业 也 界 区 
之 探 用 。 
四 MRD 每 只 实 售 “ 一 元 一 角 。 央 和 

从 MED ”每 只 实 售 一 元 五 角 。 国 

四 作 MFD 合 盟 ) 每 只 实 售 “二 元 四 角 。 及 0 





英国 D 了 WBiLiER 牌 人 MED 电 液 式 储 
电器 入 英国 十 余年 来 之 老牌 ， 半 名 图 公 球 业余 


界 ， 能耐 标高 之 超 岩 电 压 ， 耐 久 性 持 长 " 
每 只 实 售 二 元 二 角 








稀 记 小 院 了 又 “胶木 往 手 柄 纯 烤 移 成 ， 久 用 不 习 。 每 只 
赣 售 二 角 


基 一 一 全 信人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 ~ 一 一 ~ 一 一 ~ 一 一 一 一 一 一 ~ ~ 一 一 2 


胶木 外 壳 美 国 「 倍 而 登 4 
避雷 器 ， 功 效 正 确 ， 和 售 价 最 廉 人 


， 每 只 实 售 价 八 角 。 ER 作 
便 。 





9 
注 
3 NA 人 


-有 规 五 O 〇 二 中 


证 十 品 低 因 率 秋 压 栅 。 


二 
2 ) 
[0 
( 怠 


放 获 比 全 汗毛 





用 上 品 然 \ 肥 低 阻 力 漆 包 嫁 线 身 电能 损失 绝 乱 
发 音 清晰 峰 亮 毫 无 失忆 之 乌 

亲历 木 外 壳 形 式 极 婚 半 美 砚 。 

内 部 防潮 设 笠 极 慢 密 中 受 外 界 气 候 缕 化 影响 决 
狐 断 线 之 全 5 

定 * 价 每 只 二 元 五 角 -。 
埠 用 期 内 凡 击 明 由 本 刊 茧 绍 可 得 特别 折 折 。 

本 :外 幸 批 避 性 价 Ees 
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